JOZEF CZAJKOWSKI 


c. k. strażnik cywilno-policyjny 


przeżywszy lat 39, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20 Kwietnia 1092 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Kolegów 1 Znajomych Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, 
który odbędzie się w Sobotę dnia 30 b. m. o godzinie 5 popołudniu z domu przedpogrzebowego na cmentarzu 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


